Frohe Weihnacht für dich 


Strumming: j IttlT 

x 

D G A7 D | | G A7 D | 

| Em | A7 | D | 

Frohe Weihnacht für dich, frohe Weihnacht für dich, 

| Em | A7 | D | 

Frohe Weihnacht für dich, ein frohes Neujahr und sei stets glücklich. 

| Em | A7 | D | 

Frohe Weihnacht für dich, frohe Weihnacht für dich, 

| Em | A7 | D | 

Frohe Weihnacht für dich, ein frohes Neujahr und sei stets glücklich. 


| G | A7 | D 

Ich wünsche dir eine frohe Weihnacht, ich wünsche dir eine frohe Weihnacht, 

IG I A7 |D | 

ich wünsche dir eine frohe Weihnacht aus meinem Herzen tief. 

| G | A7 | D 

Ich wünsche dir eine frohe Weihnacht, ich wünsche dir eine frohe Weihnacht, 

IG I A7 I D i 

ich wünsche dir eine frohe Weihnacht aus meinem Herzen tief. 


Em A7 D 

Frohe Weihnacht für dich, frohe Weihnacht für dich, 

Em A7 D 

Frohe Weihnacht für dich, ein frohes Neujahr und sei stets glücklich. 


Em A7 D 

Frohe Weihnacht für dich, frohe Weihnacht für dich, 

Em A7 D 

Frohe Weihnacht für dich, ein frohes Neujahr und sei stets glücklich. 


G A7 D 

Ich wünsche dir eine frohe Weihnacht, ich wünsche dir eine frohe Weihnacht, 

G A7 D 

ich wünsche dir eine frohe Weihnacht aus meinem Herzen tief. 

G A7 D 

Ich wünsche dir eine frohe Weihnacht, ich wünsche dir eine frohe Weihnacht, 

G A7 D | 

ich wünsche dir eine frohe Weihnacht aus meinem Herzen tief. 


Em A7 D 

Frohe Weihnacht für dich, frohe Weihnacht für dich, 

Em A7 D i 

Frohe Weihnacht für dich, ein frohes Neujahr und sei stets glücklich. 
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